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Se adjunta en Anexos la información relativa a los proyectos en tramitación por 
autonomías, promotores y fase de tramitación e información con la relación de 
proyectos en tramitación. 


Se divide en información correspondiente a proyectos para los cuales se han 
solicitado las consultas previas ambientales (voluntarias), correspondiente a 30,5 GW 
de potencia instalada, y otra con los proyectos cuya autorización está en alguna fase de 
tramitación reglamentaria, correspondiente a 8,5 GW de potencia instalada. No están 
incluidos los proyectos que ya están en el Registro de instalaciones, puesto que han 
finalizado todas las fases de tramitación. 
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TRAMITACION 


















































Potencia Estado de 
P Nombre del instalada Tramitación 
Tecnología Expediente Titular Provincia CCAA 
proyecto 
(MW) 
PFot-003 Lorca Solar PV X-Elio Andaltia Murcia, S.L. 287,616 Murcia Murcia En trámite DIA/ AAP 
Fotovoltaica 
Ç PFot-004 Talasol Solar PV Talasol Solar, S.L. 299,9905 Cáceres Extremadura Otorgada DIA, AAP y AAC 
Fotovoltaica 
Planta Generadora . 
W Desarrollo Fotovoltaicos p h Jai 
PFot-008 Solar Fotovoltaica 1 507,163 Murcia Murcia En trámite DIA/ AAP 
; Carril 400, S.L. 
Carril 
Fotovoltaica 
Planta Fotovoltaica FV , A 
PFot-020 A A Iberia Termosolar 1, S.L. 180,137 Badajoz Extremadura Otorgada DIA, AAP y AAC 
Bienvenida 
Fotovoltaica 
Instalación 
PFot-026 Fotovoltaica Puerto Fenix Renovable, S.L. 133,5708 Cádiz Andalucía Otorgada DIA, AAP y AAC 
Fotovoltaica Real 
Instalación 
i i Z š Otorgada DIA. 
PFot-032 Fotovoltaica Las Cartuja Solar, S.L. 109,5192 Cádiz Andalucía μα 
οὖς En trámite AAP 
Fotovoltaica Quinientas 
Genia Extremadura Solar, 4 
PFot-035 Talayuela Solar 300 Cáceres Extremadura Otorgada DIA, AAP y AAC 
Fotovoltaica S.L. 
Instalación 
PFot-037 fotovoltaica Olmedila Olmedila Hive, S.L. 169 Cuenca Castilla - La Mancha En trámite DIA/ AAP 
Fotovoltaica Hive 
Parque solar Z: : Otorgada DIA y ΑΑΡ. 
PFot-038 Ç Valdesolar Hive, S.L. 263,755 Badajoz Extremadura ASN 
Valdesolar Hive En trámite AAC 
Fotovoltaica 
Instalación Divisiones de Inversiones ε Comunidad e 
PFot-050 N Σ 400 Valencia N En trámite DIA/ AAP 
fotovoltaica Ayora | Agrícolas y Ganaderas, S.L. Valenciana 
Fotovoltaica 
Instalación 3 
° y πον y Comunidad S 
PFot-067 fotovoltaica Valle SPV Genia Davinci, S.L. 300 Valencia Valenciana En trámite DIA/ AAP 
Fotovoltaica Solar 
Instalación 
PFot-068 fotovoltaica Sabinar Sabinar HIVE, S.L. 169 Cuenca Castilla - La Mancha En trámite DIA/ AAP 
Fotovoltaica HIVE 
Instalación ; ΠΗ 
PFot-094 q GALA SOSTENIBLE S.L. 100 Badajoz Extremadura En trámite DIA/ AAP 
fotovoltaica Gala 
Fotovoltaica 
Instalación i Otorgada DIA. 
PFot-095 Dehesa Solar Sur S.L. 327,57 Badajoz Extremadura 





Fotovoltaica 








fotovoltaica Oriol 

















En trámite AAP 
















































































Potencia Estado de 
A Nombre del instalada Tramitación 
Tecnología Expediente Titular Provincia CCAA 
proyecto 
(MW) 
Instalación E E 
PFot-100 Li Aurea Solar S.L. 150 Badajoz Extremadura En trámite DIA/ AAP 
4 fotovoltaica Aurea 
Fotovoltaica 
Instalación ; 2 z: 
PFot-101 N Gaetana Solar S.L. 150 Badajoz Extremadura En trámite DIA/ AAP 
fotovoltaica Gaetana 
Fotovoltaica 
Instalación , í PE 
PFot-105 κ Parque Solar Cáceres S.L. 150,31 Cáceres Extremadura En trámite DIA/ AAP 
fotovoltaica Arenales 
Fotovoltaica 
Iberdrola Renovables 
PFot-107 ΕΝ PUERTOLLANO ΙΙ Castilla La Mancha, S.A. 100 Ciudad Real Castilla La Mancha En trámite DIA/ AAP 
Fotovoltaica (IBERCAM) 
y < Proyecto Solar Francisco Z FARY 
PFot-108 FV Francisco Pizarro R 589,88 Cáceres Extremadura En trámite DIA/ AAP 
Fotovoltaica Pizarro S.L. 
Instalación 
PFot-111 Fotovoltaica Pegaso Planta FV 112 S.L. 79,99 Valladolid Castilla y León En trámite DIA/ AAP 
Fotovoltaica Solar 
Instalación N 
N Abei Energy CSPV Three, g " ο As 
PFot-112 Fotovoltaica Mudarra S.L 50,1 Valladolid Castilla y León En trámite DIA/ AAP 
Fotovoltaica 1 
Instalación . 
F o lberenova Promociones, A š κα 
PFot-120 Fotovoltaica Ciudad SAU 318,087 Salamanca Castilla y León En trámite DIA/ AAP 
Rodrigo pe 
Fotovoltaica 
Instalación 
PFot-125 Fotovoltaica Navabuena Solar, S.L. 448,92 Valladolid Castilla y León En trámite DIA/ AAP 
Fotovoltaica Navabuena Solar 
Instalación r Ρ š ΡΠ 
PFot-135 = Sun Capital 2000, S.L. 125 Málaga Andalucía En trámite DIA/ AAP 
Fotovoltaica Zalea 
Fotovoltaica 
GECAMA, S.L. 
RA kure A r Otorgada DIA y AAP. 
PEol-176 GECAMA Eólico (Generación Eólica Castilla 300 Cuenca Castilla - La Mancha ΤΝ 
ος En trámite AAC 
Eólica >>50MW La Mancha, S.L.) 
P.E. Campillo de Energía Eólica Ábrego, i 
PEol-188 75 Cuenca Castilla - La Mancha Otorgada DIA, AAP y AAC 
Altobuey Fase | S.L.U. 
Eólica >50MW 
K Energía Eólica Alto del y 
PEol-190 P.E. Motilla 52,5 Cuenca Castilla - La Mancha Otorgada DIA, AAP y AAC 
Eólica >50MW Llano, S.L.U. 
P.E. Campillo de Energía Eólica Gregal, " Otorgada DIA y AAP. 
PEol-193 87,5 Cuenca Castilla - La Mancha CR 
PA Altobuey Fase II SLU. En trámite AAC 
Eólica >50MW 
PEol-196 P.E. Tico Parque Eólico Tico, S.L. 180 Zaragoza Aragón Otorgan DIA y AAP, 
Eólica >50MW E Ey i Ë E En trámite AAC 
P.E. Cuevas de Energía Eólica Boreas, n 
PEol-197 100 Cuenca Castilla - La Mancha Otorgada DIA, AAP y AAC 
Eólica >50MW Velasco S.L.U. 





































































































Potencia Estado de 
A Nombre del instalada Tramitación 
Tecnología Expediente Titular Provincia CCAA 
proyecto 
(MW) 
P.E. Campillo de Energía Eólica Galerna, 7 Otorgada DIA. 
PEol-210 87,5 Cuenca Castilla - La Mancha ος 
Altobuey Fase ΙΙΙ S.L.U. En trámite AAP 
Eólica >50MW 
PEol-246 P.E. Valiente ΙΙ Villar Mir Energía, S.L. 100 Huesca Aragón En trámite DIA/ AAP 
Eólica >50MW 
P.E. Teresa de E r Comunidad WART 
PEol-260 Wundersight, S.L. 522 Valencia 2 En trámite DIA/ AAP 
Eólica >50MW Cofrentes Valenciana 
Eólica >50MW PEol-302 PE El Escudo Biocantaber S.L. 151,2 Cantabria Cantabria En trámite DIA/ AAP 
Eólica >50MW PEol-342 P.E. Buniel Renovables Buniel, S.L. 114,5 Burgos Castilla y León En trámite DIA/ AAP 
PEol-348 P.E. Tórtoles Global Ottawa, S.L.U. 148 Burgos Castilla y León En trámite DIA/ AAP 
Eólica >50MW 
Biscay Marine Ener; Biscay Marine Ener; 
EOla-005 Y eN Y By 20 Bizkaia País Vasco Otorgada DIA, AAP y AAC 
Platform (BIMEP) Platform, S.A. (BIMEPSA) 
Undimotriz 
Sistemas Energéticos Loma Zaragoza/Navr ' 
PEol-220 P.E. Puylobo $ 48,51 Aragón/Navarra Otorgada DIA, AAP y AAC 
Eólica <50MW del Viento, S.A.U. a 
Instalación de 
aerogeneradores Biscay Marine Energy safa š Otorgada DIA y AAP. 
EOla-005-EoM:-II 10 Bizkaia País Vasco νο x 
flotantes en la Platform, S.A. (BIMEPSA) En trámite AAC 
Eólica Marina infraestructura BIMEP 
<50MW 
kts a EoM-58-02 Mar de Canarias Esdras Automática, S.L. 10 Las Palmas Canarias En trámite AAP 
Eólica Marina 
<50MW 
Central Depuradora 
CHidr-004 Reversible Velilla del CDR Carrión, S.L. 143,81 Palencia/León Castilla y León En trámite DIA/ AAP 
Rio Carrión 
Hidroeléctrica 
Modificación de 
x Central Hidroeléctrica , > = E 
CHidr-005 F CDR Tremor, S.L. 552 León Castilla y León En trámite DIA/ AAP 
Reversible 
Depuradora Navaleo 
Hidroeléctrica 
42 8412,1285 





CONSULTAS PREVIAS 




















































































































































































saab Estado de Tramitación 
Tipología Expediente Nombre del proyecto Titular Instalada Provincia 1 Provincia 2 CCAA 2 
(Mw) 

Fotovoltaica PFot-039 Instalación fotovoltaica Ququima Green Capital Power, S.L. 250 Granada Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-040 Instalación fotovoltaica La Rambla Green Capital Power, S.L. 100 Almería Consultas previas 
Fotovoltaica Green Capital Power, S.L. 51 Málaga |, Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-042 Instalación fotovoltaica Bamba Green Capital Power, S.L. 100 Zaragoza Consultas previas 
Fotovoltaica Green Capital Power, S.L. 100 Zaragoza | Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-044 Instalación fotovoltaica Gestiona Campos SPG Gestora Campos, S.L.U. 459,0432 Murcia Consultas previas 
Fotovoltaica Green Capital Power, S.L. 100 León -—————, Castilla y León Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-046 Instalación fotovoltaica Dalia Green Capital Power, S.L. 350 León Castilla y León Consultas previas 
Fotovoltaica Green Capital Power, S.L. 250 Albacete |, Castilla - La Mancha Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-048 Instalación fotovoltaica Marcilla Green Capital Power, S.L. 62,3 Teruel Consultas previas 
Fotovoltaica Green Capital Power, S.L. 62,3 Teruel ---------ῃ Consultas previas 

f PFot-051 Instalación fotovoltaica Prados Green Capital Power, S.L. Alicante Comunidad Valenciana Consultas previas 
Fotovoltaica 
Fotovoltaica PFot-052 Instalación fotovoltaica Álamos Green Capital Power, S.L. Toledo Castilla - La Mancha Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-053 Instalación fotovoltaica Troya Green Capital Power, S.L. 160,71 Granada Andalucía Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-054 Green Capital Power, S.L. 99,7 Cuenca — la - La Mancha Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-055 Instalación fotovoltaica Orquídea Orquídea Energy, S.L 59,63 Soria Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-057 Instalación fotovoltaica Pensamiento Green Capital Power, S.L. 300 Palencia Consultas previas 
Fotovoltaica Green Capital Power, S.L. 200 Burgos — -] Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-059 Instalación fotovoltaica Azemur Azemur Energy, S.L. 120 Zamora Consultas previas 
Fotovoltaica 60 Doña Urraca Energy, S.L. 170 Zamora ---------] Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-061 Instalación fotovoltaica Walia Walia Energy, S.L. 110 Zamora Consultas previas 
Fotovoltaica Green Capital Power, S.L. 74,8 Toledo |, Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-063 Instalación fotovoltaica Pardina Green Capital Power, S.L. 124,57 Ciudad Real la - La Mancha Consultas previas 
Fotovoltaica Green Capital Power, S.L. 249,15 Albacete |, la - La Mancha Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-065 Instalación fotovoltaica La Vega Green Capital Power, S.L. 149,5 Cuenca Consultas previas 
Fotovoltaica Green Capital Power, S.L. 122,351 Cuenca — Castilla - La Mancha Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-069 Instalación fotovoltaica Chucena Solar CHUCENA SOLAR S.L.U. 120 Huelva Andalu Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-071 Instalación fotovoltaica Ortega Green Capital Power, S.L. 151,9 Madrid Madrid Consultas previas 
Fotovoltaica Green Capital Power, S.L. 151,9 Madrid ——J Madrid Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-073 Instalación fotovoltaica Santa Ana Green Capital Power, S.L. Cáceres Extremadura Consultas previas 

Instalación fotovoltaica Monforte Green Capital Power, S.L. Alicante Comunidad Valenciana y 

Fotovoltaica PFot-074 ο ας Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-075 Instalación fotovoltaica Los Carmenes Green Capital Power, S.L. 185,2 Granada Andalucía Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-077 Instalación fotovoltaica Corrito Green Capital Power, S.L. 122,2 Sevilla Andalu Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-079 Instalación fotovoltaica Isaac Peral Green Capital Power, S.L. 185,2 Murcia Murcia Consultas previas 
Fotovoltaica PF 0 Green Capital Power, S.L. 300,1 Badajoz | Extremadura Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-081 Instalación fotovoltaica Isla del Cura Green Capital Power, S.L. 118,5 Cáceres Extremadura Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-083 Instalación fotovoltaica Arcis Green Capital Power, S.L. 79,6 Cádiz Andalu Consultas previas 
Fotovoltaica Desolmex Energy Development S.L. 262,31 Salamanca — Castilla y León Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-085 FV Villasol-1 Green Capital Power, S.L. 59,8 Cuenca Castilla - La Mancha Consultas previas 
Fotovoltaica Green Capital Power, S.L. 57,31 Cuenca — Castilla - La Mancha Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-090 Planta Solar Cinabrio Green Capital Power, S.L. 218,6 Ciudad Real Castilla - La Mancha Consultas previas 
Fotovoltaica Green Capital Power, S.L. 391,169 Ciudad Real — Castilla - La Mancha Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-092 Planta Solar Cortes de Cádiz Green Capital Power, S.L. 224,5 Cádiz Andalucía Consultas previas 
Fotovoltaica Green Capital Power, S.L. 429,7 Badajoz — — Extremadura Consultas previas 





Potencia 
instalada 


Estado de Tramitación 













































































































































































Tipología Expediente Nombre del proyecto Titular Provincia 1 Provincia 2 CCAA 1 
(Mw) 
A PFot-098 Planta Fotovoltaica Elda Taranta Solar S.L. 150 Alicante E Comunidad Valenciana _ Consultas previas 
tosca PFot-099 Planta Fotovoltaica Carlit Carlit Solar Spain S.L. i Alicante Comunidad Valenciana _ Consultas próvias 
Fotovoltaica PFot-102 Instalación fotovoltaica Amapola Green Capital Power, S.L. 150,003 Valladolid Castilla-León - Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-103 Instalación fotovoltaica Estela Green Capital Power, S.L. 150,003 Valladolid Castilla-León - Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-106 Planta fotovoltaica Balbona Enel Green Power España, S.L. 210 Murcia Murcia - Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-110 Viborezno Green Capital Power, S.L. 85,9 Zaragoza Ara, - Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-114 Instalación Fotovoltaica Espartero Enel Green Power España, S.L. 229 Ciudad Real Castilla La Mancha - Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-116 Instalación Fotovoltaica Lirios Solar PV Solar Castuera, S.L. Huelva Sevilla Andalucía - Consultas previas 
Instalación Fotovoltaica Las Sabinillas Eólicas Mare Nostrum, S.L. Valencia Comunidad Valenciana A 

Fotovoltaica PFot-117 š Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-118 Instalación Fotovoltaica Pale Pale Directorship, 5... Albacete Valencia ala Mancha Comunidad Valenciana Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-119 Instalación Fotovoltaica Quijana Green Capital Power, S.L. Albacete £ la La Mancha - Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-121 Instalación Fotovoltaica Rañas y Rasos NITRAM CONSULTORIA Y PROYECTOS DE 290 Ciudad Real Castilla La Mancha - Consultas previas 
Fotovoltaica Enel Green Power España, S.L. 105 Sevilla |, Andalucía - Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-123 Instalación Fotovoltaica Somozas Solar Guadalsolar Cuatro, S.L. z Castilla y León - Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-124 Instalación Fotovóltaica Las Fresas Romeral Solar, 5.1. Comunidad: de Madrid Castilla - La Mancha Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-126 Instalación Fotovoltaica Empecinado | Green Capital Power, S.L. 102 Guadalajara Soria Castilla - La Mancha Castilla y León Consultas previas 
Fotovoltaica Marpani Solar 6, S.L. 100 Murcia Murcia - Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-128 Instalación Fotovoltaica Maragato Solar Maragato Solar Uno, S.L. León E Castilla y León - Consultas previas 
Sn PFot-129 Instalación Fotovoltaica CSF Torremendo Exelio Energy Trading, S.L. Murcia Murcia Comunidad Valenciana Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-130 Instalación Fotovoltaica SPK Alia SPK Flamingo, S.L.U. 300 Cáceres Extremadura - Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-131 SPK Falcon, S.L.U. 135 Cáceres — —E | A Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-132 Instalación Fotovoltaica SPK Badajoz SPK Condor, S.L.U. 240 Badajoz Extremadura - Consultas previas 
Fotovoltaica Roble New Energy, S.L. 99,75 León ----------- Castilla y León - Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-134 Instalación Fotovoltaica Villameca ΙΙ Solar PV Roble New Energy, S.L. 99,75 León τ Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-136 SPK Milano, S.L.U. 250 Sevilla |, Andalu! - Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-137 Instalación Fotovoltaica Rey | Solar PV Villablanca Solar 1, S.L. 125 Sevilla - Consultas previas 
Fotovoltaica PFot-139 Instalación Fotovoltaica Rey ΙΙΙ Solar PV Villablanca Solar 1, S.L. 125 Sevilla - Consultas previas 
Fotovoltaica Villablanca Solar 1, S.L. 125 Sevilla — - Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power, S.L. 65 Albacete " Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power, S.L. 72,45 Cuenca ---------ῃ u Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power, S.L. 97,65 Guadalajara - Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power, S.L. 51 Pontevedra -———— 5 Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power, S.L. 78,75 Albacete ha ο Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power, S.L. 88,2 Guadalajara μμ. - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 70 Cuenca - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 51,975 Lugo — a Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power, S.L. 97,65 Guadalajara - E Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power, S.L. 148 Guadalajara Castilla y León Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power, S.L. 270,27 Almería [== ==. = il - Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power, S.L. 114,345 [Almería Andalucía > Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power, S.L. 51 Cantabria Cantabria E Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power SiL, 51 [cantabria po  — jean O - Consultas previas 
ο νι Green Capital Power, S:t: 51 [Cantabria [ — O Sa | - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 80 Navarra Navarra š Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power, S.L. 80 Navarra — n - Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power, S.L. 52 La Rioja La Rioja - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 51 Cantabria Y —— - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 66 Cantabria L  —- [Cantabria | - Consultas previas 
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Estado de Tramitación 


























































































































































































Tipología Expediente Nombre del proyecto Titular Provincia 1 Provincia 2 
(Mw) 

Eólica >50MW PEol-244 P.E. Canales Sur Green Capital Power, S.L. 120 Palencia 3 Ν Consultas previas 
Eólica >>50MW PEol-245 P.E. Acebo Green Capital Power, S.L. 81,9 Cantabria - Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power, S.L. 51,975 Navarra ------ - Consultas previas 
Eólica >50MW 48 P.E. Cerevil Green Capital Power, S.L. 153 Burgos a Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power, S.L. 103,5 Burgos — - Consultas previas 
Eólica >50MW P.E. Turkana Green Capital Power, S.L. 103,5 Soria - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 198 Soria — illa y León - Consultas previas 
Eólica >50MW P.E. El Porvenir Green Capital Power, S.L. 99 Soria Castilla y León - Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power, S.L. 252 Palencia — ea > Consultas previas 
Eólica >50MW P.E. Cruzados Green Capital Power, S.L. 97,02 La Rioja Soria La Castilla y León Consultas previas 
Eólica >>50MW Villar Mir Energía, S.L. 189 Palencia - Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power, S.L. 50,4 Granada Andalu! - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 58,8 Granada |, Andalucía - Consultas previas 
ος PEol-264 P.E. Escobados s πο. Ι, 5... Burgos — la y León _ Consultas previas 
Eólica >>50MW PEol-265 P.E. Paraiso Green Capital Power, S.L. Cuenca la La Mancha - Consultas previas 
Eólica: >50MW Green Capital Power, S.L. 51,975 Cantabria Vizcaya Cantabria País Vasco Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 75 Cuenca Castilla - La Mancha - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 88,2 Málaga Cádiz Andalu: ha Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 54 Albacete - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 66 Cuenca Castilla - La Mancha - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 96 Zaragoza |, Aragón - Consultas previas 
Eólica >>50MW ΑΒΕΙ ENERGY CSPV SEVEN S.L. 105 Burgos Castilla y León - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 54 León |, Castilla y León - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 54 León Castilla y León - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 84 Cantabria — - Consultas previas 
Eólica >50MW ορ capte! ορ. Castellón Aragón Comunitat Valenciana Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power, Sii Castellón Aragón Comunitat Valenciana Consultas previas 
Eólica >50MW a homer Sie Castellón Comunitat Valenciana Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Powers: Castellón Comunitat Valenciana Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power, S.L. 102 Teruel Aragón Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 96 Teruel Aragón Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 192 Teruel Aragón Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 114 Teruel Aragón Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 144 Zaragoza Aragón Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 108 Zaragoza Aragón Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 98 Zaragoza Aragón Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 54 Zaragoza Aragón Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power, S.L. 96 Cantabria Cantabria Β Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 156 Teruel — e > Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 90 Teruel Ara 2 Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 162 Teruel -------ῃ Ara - Consultas previas 
Eólica >>50MW PE Desma Green Capital Development ΙΙΙ 60 Burgos Cas - Consultas previas 
Eólica >>50MW 93 Green Capital Development IV 60 Burgos | Castilla y León - Consultas previas 
Eólica >>50MW PEol-294 PE Cheiriella Green Capital Development XIX S.L. 65 Asturias Asturias - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Development XVIII S.L. 100 Asturias — s - Consultas previas 
Eólica >>50MW | ρου  [PEMuraco | Green Capital Development XVII S.L. 55 Asturias o. fasturias | - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Development XIII S.L. 60 Asturias Asturias |] - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Development ΧΙΙ S.L. 80 Asturias [ O —-— fasturias | - Consultas previas 
Eólica >>50MW PEol-299 PE Marmica Green Capital Development V S.L. 108 Burgos Castilla y León - Consultas previas 
Eólica >>50MW PEol-301 PE Fuerga Green Capital Development VI S.L. 102 Burgos Castilla y León - Consultas previas 
Eólica >>50MW PEol-303 P.E. Abano Green Capital Development I S.L. 76,5 León — Castilla y León - Consultas previas 
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Tipología Expediente Nombre del proyecto Titular Provincia 1 Provincia 2 CCAA 2 
(Mw) 

Eólica >>50MW PEol-305 P.E. Vientos del Sur Green Capital Power, S.L. Zaragoza - Consultas previas 
Eólica >>50MW PEol-306 P.E TIVISSA 1 Green Capital Power, S.L. 72 Tarragona 5 Consultas previas 
Eólica >>50MW 08 P.E. Marilio Green Capital Power, S.L. 114 Valladolid - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 71,4 Cáceres — Extremadura - Consultas previas 
Eólica >>50MW P.E. Alvarado Green Capital Power, S.L. 92,4 Cáceres Extremadura - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 130 Cáceres — Extremadura - Consultas previas 
Eólica >50MW ELS PLANS Green Capital Development IX S.L. 66 Tarragona = Cataluña Cataluña Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Development X S.L. 72 Lleida Cataluña Consultas previas 
Eólica >>50MW FERRIOLS Green Capital Development XXXIX S.L. 72 Tarragona Barcelona Cata Cataluña Consultas previas 
Eólica >>50MW KRESADA Green Capital Power, S.L. 66 Navarra Navarra - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 114 Tarragona |, Cataluña - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 54 Zaragoza s Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power, S.L. 60 Zaragoza --------ῃ - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 66 Zaragoza - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 54 Zaragoza --------- Ara - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Development XXI S.L. 60 Cantabria Cantabria - Consultas previas 
Eólica >50MW GREENALIA WIND POWER SIROCO S.L.U 61,6 Pontevedra — j | - Consultas previas 
Eólica >50MW GREENALIA WIND POWER GALERNA S.L.U 56 Pontevedra - Consultas previas 
Eólica >50MW GREENALIA WIND POWER TRAMONTANA S.L.U 72,8 Pontevedra | Galicia - Consultas previas 
Eólica >50MW GREENALIA WIND POWER BRISA S.L.U 61,6 Pontevedra Galicia - Consultas previas 
Eólica >50MW GREENALIA WIND POWER CÉFIRO S.L.U 56 Pontevedra — — | > Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power, S.L. 55 Asturias Asturias - Consultas previas 
Eólica >>50MW Piqueiru Green Capital Power, S.L. 70 Asturias — e - Consultas previas 
Eólica >>50MW Terlenca Green Capital Power, S.L. 95,2 Asturias Asturias - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green CapitalDevelopment XX, S.L. 84 Asturias — -{[5------ - Consultas previas 
Eólica >>50MW Pumarín Green CapitalDevelopment XXII, S.L. 115 Asturias Asturias - Consultas previas 
Eólica >>50MW Green CapitalDevelopment XXIII, S.L. 78,4 Asturias Εμ - - Consultas previas 
Eólica >50MW NORDÉS GREENALIA WIND POWER NORDÉS S.L.U 72,8 A Coruña Galicia - Consultas previas 
Eólica >50MW GREENALIA WIND POWER ORZAR S.L.U 67,2 A Coruña — - Consultas previas 
Eólica >50MW TORNADO GREENALIA WIND POWER TORNADO S.L.U 67,2 A Coruña Galicia - Consultas previas 
Eólica >50MW GREENALIA WIND POWER VENTISCA S.L.U 89,6 Lugo --------ζ----- - Consultas previas 
Eólica >>50MW MISTRAL GREENALIA WIND POWER MISTRAL S.L.U 106,4 Lugo Galicia - Consultas previas 
Eólica >50MW GREENALIA WIND POWER BOURA S.L.U 72,8 Lugo Ε νι. - Consultas previas 
Eólica >>50MW Levante GREENALIA WIND POWER LEVANTE S.L.U 106,4 Lugo Galicia - Consultas previas 
Eólica >50MW BORRASCA GREENALIA WIND POWER BORRASCA S.L.U 84 Lugo — e - Consultas previas 
Eólica >50MW PE TORDESILLAS STAR CAPITAL 2000 S.L. 162,5 Valladolid Castilla y León - Consultas previas 
Eólica >50MW GREENALIA WIND POWER MONZÓN S.L.U 50,4 Lugo — R | * Consultas previas 
Eólica >>50MW Green Capital Power, S.L. 192,5 Burgos Cas E Consultas previas 
Eólica >>50MW -  — ῦ A Green Capital Power, S.L. 137,5 Burgos |, Castilla y León - Consultas previas 
Eólica >>50MW Zucar Green Capital Power, S.L. 285,5 Burgos Castilla y León - Consultas previas 
Eólica >50MW Greenalia Wind Power Huracán, S.L. 56 A Coruña — = - Consultas previas 
Eólica >50MW Green Capital Power, S.L. 77 Segovia y Ávila Madrid Consultas previas 
Eólica >50MW P.E. Ágata Green Capital Power, S.L. 110 Segovia y Ávila Madrid Madrid Consultas previas 
Eólica >>50MW P.E. Do Cabazo Green Capital Power, S.L. 50,4 A Coruña Galicia - Consultas previas 
Eólica >>50MW PEol-353 P.E. Val do Folgoso Green Capital Development XXVIII S.L. 56 Pontevedra — T - Consultas previas 
Eólica >>50MW PEol-355 P.E. Armada Green Capital Power, S.L. 50,4 A Coruña Galicia - Consultas previas 
Eólica >>50MW P.E. Sete Fontes Green Capital Power, S.L. 54 A Coruña Galicia - Consultas previas 
Eólica >>50MW PEol-358 P.E. Monte Piquiño Green Capital Power, S.L. 54 A Coruña —- - Consultas previas 
Eólica >50MW PEol-363 P.E. Los Pozarrones Green Capital Power, S.L. 55 Albacete - Castilla La Mancha - Consultas previas 
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Tipología Expediente Nombre del proyecto Titular Provincia 1 Provincia 2 CCAA 1 
(Mw) 
Eólica >>50MW PEol-364 P.E. Velilla Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, 198 Palencia £ Castilla y León - Consultas previas 
Eólica >>50MW PEol-365 P.E. Lara Green Capital Power, S.L. 82,5 Burgos Castilla y León - Consultas previas 
Eólica >>50MW PE 6 P.E. Moeche Energías Renovables del Noroeste, S.L.U. 60,5 A Coruña G - Consultas previas 
Eólica >50MW P.E. Berdoias Iberdrola Renovables Galicia, S.A. 76,5 A Coruña Galicia - Consultas previas 
Eólica >50MW P.E. Pedrabante Iberdrola Renovables Galicia, S.A. 90 A Coruña Galicia - Consultas previas 
Eólica >50MW 69 P.E. Monte das Loibas Iberdrola Renovables Galicia, S.A. 54 A Coruña Ga - Consultas previas 
Eólica >50MW 70 P.E. Ulfe-Ventureiro Iberdrola Renovables Galicia, S.A. 7 A Coruña Ga - Consultas previas 
Eólica >50MW P.E. Alto dos Borrallos Iberdrola Renovables Galicia, S.A. 67,5 A Coruña Lugo Ga - Consultas previas 
Eólica >50MW P.E. Os Outeiros Iberdrola Renovables Galicia, S.A. 90 A Coruña - Galicia - Consultas previas 
Eólica >50MW P.E. Alto dos Carris Iberdrola Renovables Galicia, S.A. 54 Lugo Galicia à Consultas previas 
Eólica >50MW P.E. Corda-Viteo Iberdrola Renovables Galicia, S.A. 54 Lugo Galicia - Consultas previas 
Eólica >>50MW 75 P.E. Tórtoles Green Capital Power, S.L. 540 Palencia Burgos Castilla y León - Consultas previas 
Eólica >>50MW 76 P.E. A Boibela Green Capital Power, S.L. 541 Lugo Ξ Galicia - Consultas previas 
Eólica >>50MW P.E. Torneros Green Capital Development XXX, S.L. 54 León - Consultas previas 
Eólica >>50MW P.E. Anémide Green Capital Development XLVI, S.L. 80 León - Consultas previas 
Eólica >>50MW P.E. Acario Green Capital Development XLII, S.L. 54 León Castilla y León - Consultas previas 
Eólica >>50MW PEol-380 P.E. Tureno Green Capital Development XLVII, S.L. 54 León Castilla y León - Consultas previas 
P.E. Concejo ΙΙ Energías Renovables Aeternitas, S.L. Teruel ¿ Aragón E x y 
Eólica <SOMW PEol-243 Castellón Comunidad Valenciana Consultas previas 
Eólica <50MW PEol-250 P.E. San Cristóbal Green Capital Power, S.L. Zaragoza Soria Aragón Castilla y León Consultas previas 
Eólica <50MW PEol-251 P.E. Pedrecha Green Capital Power, S.L. 49,5 Zaragoza Soria Aragón Castilla y León Consultas previas 
Eólica <50MW PEol-252 P.E. Torrecilla Green Capital Power, S.L. 49,5 Zaragoza Soria Aragón Castilla y León Consultas previas 
Eólica <50MW PEol-253 P.E. Cabezuelas Green Capital Power, S.L. 49,5 Zaragoza Soria Aragón Castilla y León Consultas previas 
Eólica <50MW PEol-258 P.E. Plauri Green Capital Power, S.L. 24,255 La Rioja Soria La Rioja Castilla y León Consultas previas 
Parque eólico Gofio Greenalia Wind Power Gofio, S.L. Las Palmas Canarias 
Eólica Marina EoM-58-06 - Consultas previas 
<50MW 
Almacenamiento y mejora energética en los regadíos de la Comunidad de Proyectos Hidráulicos y Energéticos, S.L. Zaragoza Aragón 
Regantes de Dehesa Ganaderos de Garrapinillos 
CHidr-003 - Consultas previas 
Hidroeléctrica 
Aprovechamiento Hidroeléctrico Conso ΙΙ Iberdrola Generación, S.A.U. Ourense 
CHidr-006 - Consultas previas 
Hidroeléctrica 
Aprovechamiento Hidroeléctrico de Alcantara ΙΙ Iberdrola Generación, S.A.U. Cáceres Extremadura 
CHidr-007 - Consultas previas 
Hidroeléctrica 
Central Depuradora Reversible Buseiro Planta Fotovoltaica Lignito, S.L. Asturias Asturias 
CHidr-008 - Consultas previas 
Hidroeléctrica 
Central Depuradora Reversible Cerredo Planta Fotovoltaica Turba, S.L. Asturias Asturias 
CHidr-009 356 - - Consultas previas 
Hidroeléctrica 
246 30657,2352 
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TIPO TRAMITACION 
[Promotor [S/A _ ΙΟΗΡΙΝΑΗΙΑ [SIMPLIFICADA 


ABEI ENERGY & INFRAESTRUCTURA, S.L. 

FERNANDEZ 1 1 
[CABINVEST INVERSIONES S.L U ÇJ To fj C  [ Y 
[CARLIT SOLAR SPAIN S.L. ooo o  [ í | 1 
[CARTUJA SOLAR, S.L. τ... 
[DESOLMEX ENERGY DEVELOPMENT S.L. | | τ 
ENEL GREEN POWER ESPANA, S.L. 

Representante Νοεμ | | Ao | 1 
[GREEN CAPITAL DEVELOPMEN S.L. J | 6 _ 4 g 
[GREEN CAPITAL DEVELOPMEN XXI S.L. J To o íf |  Ἡ 
[GREEN CAPITAL POWER, SL. = OJ T a) e A 
[GREENALIA WIN POWER MISTRAL SLU J J j C  [ Y 
[GREENALIA WIND POWER BORRASCA SLU [| | τ... 
[GREENALIA WIND POWER BOURA SLU J ΙΙ  .., Y 
[GREENALIA WIND POWER LEVANTE SLU J J í | _____ 1] 
[GREENALIA WIND POWER NORDES SLU J | í O | A] 
[GREENALIA WIND POWER SIROCOS.LU. | í| _|______|______ Y 
[GREENALIA WIND POWER VENTISCA SLU | J πἩ | _____ A] 
[GREENLALIA WIND POWER GALERNA S.LU [___|______tf—_______|________1 












TIPO TRAMITACION 
Promotor  ...........|5 ORDINARIA [SIMPLIFICADA 


GREENLALIA WIND POWER TRAMONTANA S.LU 


HIVE ENERGY A 
IBERDROLA RENOVABLES CASTILLA LA 


PARQUE SOLAR CACERES, SL. Kam 1 


ο... i 


SABINAR HIVE, S.L. a +A 


1 
TARANTA SOLAR, S.L. . ο... | ij 
TEXLA ENERGIAS RENOVABLES, S.L EN 


REPRESENTACION DE MARAGATO SOLAR UNO, 
SL GUADALSOLAR CUATRO, SL 





DATOS 


















































ss INSTALACION FOTOVOLTAICA ITÁLICA DE 370,5MW, LAS LINEAS 30KV, LA F. ju. dl 

20190173 [|SUBESTACION ELECTRICA A 30/220KV Y LA LINEA ELECTRICA A 220KV P Ετν ANDALUCÍA ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS GREEN CAPITAL POWER, SL. 

μα INSTALACION FOTOVOLTAICA CASTILLEJO DE 146,8 MW, LAS LINEAS 30KV, A Γιο -- 

20190177 [LA SUBESTACION ELECTRICA A 30/220KV Y LA LINEA ELECTRICA A 220 Ετν ANDALUCÍA ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS GREEN CAPITAL POWER, SL. 

CA ARCIS DE 79,6 MW Y SU INFRAESTRUCTURA DE 

20190182 |EVACUAC : ARCOS DE LA FRONTERA (CADIZ) Ετν ANDALUCÍA ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS GREEN CAPITAL POWER, SL. 
PLANTA FOTOVOLTAICA CORRITO DE 122,2 MW,Y SU INFRAESTRUCTURA 

20190186 [DE EVACUACION,T.M.ECIJA(SEVILLA, Ετν ANDALUCÍA ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS GREEN CAPITAL POWER, SL. 
INSTALACION FOTOVOLTAICA CORTES DE CADIZ. LAS LINEAS 30 KV, LA 
SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA ELECTRICA PARA LA EVACUACION EN 

20190196 |ΑΒΟ Ετν ANDALUCÍA ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS GREEN CAPITAL POWER, SL. 
INSTALACION FOTOVOLTAICA LOS CARMENES DE 185,2 MW Y SU 
INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION EN LOS TT.MM DE ATARFE, 

20190236 |ALBOLOTE Y MOCLIN(G Ετν ANDALUCÍA ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS GREEN CAPITAL POWER, SL. 
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA LAS QUINIENTAS DE 109,5039 MW. 
MODIFICACION DE LAS CONDICIONES DE LA DIA. T.M. JEREZ DE LA 

20200036 [FRONTERA (C FTV ANDALUCÍA ORDINARIA INICIO CARTUJA SOLAR, S.L. 
PARQUES EOLICOS PEGASO DE 144 MW, AMARA DE 108 MW, LOS DADOS 
DE 98 MW Y BRAIRE DE 54 MW Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION 

20190223 |ENLO EOL ARAGÓN ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS GREEN CAPITAL POWER, SL. 

μα πια 

20190231 |INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION, ΕΝ ΤΤ.ΜΜ. DE TERUEL Y ZARAGOZA. |EOL ARAGÓN ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS GREEN CAPITAL POWER, SL. 
PARQUES EOLICOS ASTARTE DE 84 MW, TOCAIRE DE 72 MW, ENTALTO DE 
84 MW Y BOIRA 60 MW, JUNTO CON SU INFRAESTRUCTURA DE 

20190239 |EVACUACION E EOL ARAGÓN ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS GREEN CAPITAL DEVELOPMEN S.L. 
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EL METAL DE 185,2 MW Y PETRINA DE 
66,7 MW, Y SUS INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACION, EN TT.MM. 

20190252 |VARIOS(TE Ετν ARAGÓN ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS GREEN CAPITAL POWER, SL. 
PARQUES EÓLICOS PASQUÉS DE 156 MW, BUCÉFALO DE 162 MW Y TIZONA 
DE 90 MW, Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION EN TT.MM. VARIOS 

20190253 |(TE EOL ARAGÓN ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS GREEN CAPITAL POWER, SL. 





Título Proyecto Tipo proy. Comunidad Autónoma Tipo de Tramitación 


20190272 
20200022 


20190294 


PARQUE EOLICO DIANA DE 114MW Y PE VIENTOS DEL SUR DE 84 MW Y 

SUS INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN, EN LOS TT.MM EJEA DE LOS 

CABALL EOL ARAGÓN ORDINARIA 

PARQUE EOLICO P.E. VIENTOS DEL SUR DE 72MW Y PARQUE EOLICO P.E. 

DIANA DE 96 MW Y SUS INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACION TT MM 

AINZON EOL ARAGÓN ORDINARIA 
EOL 


PARQUE EOLICO GARGALOIS DE 55 MW Y SU INFRAESTRUCTURA DE 


EVACUACION EN TT.MM. BOAL, VILLAYON E ILLANO (ASTURIAS) ASTURIAS, PRINCIPADO DE ORDINARIA 


Estado 


CONSULTAS PREVIAS 


CONSULTAS PREVIAS 


INICIO 


Promotor 


GREEN CAPITAL POWER, SL. 


GREEN CAPITAL POWER, SL. 


GREEN CAPITAL POWER, SL. 





20190191 


PARQUE EOLICO CUETO DE 84 MW Y SU INFRAESTRUCTURA DE 
EVACUACION. TTMM: SAN MIGUEL DE AGUAYO, MOLLEDO, CAMPOO DE 
YUSO Y LUENA (CA EOL CANTABRIA ORDINARIA 


CONSU 


LTAS PREVIAS 


GREEN CAPITAL POWER, SL. 





20190222 


PARQUE EOLICO LA COTERUCA DE 96 MW Y SU INFRAESTRUCTURA DE 
EVACUACION EN LOS TTMM: CAMPOO DE EN MEDIO, SANTIURDE DE 
REINOSA, PES EOL CANTABRIA ORDINARIA 


CONSU 


LTAS PREVIAS 


GREEN CAPITAL POWER, SL. 





20190288 


PARQUE EOLICO EBRO NORTE DE 60 MW Y SU INFRAESTRUCTURA DE 
EVACUACION EN TT.MM. CAMPOO DE YUSO, SAN MIGUEL DE AGUAYO, 
MOLLEDO Y S EOL CANTABRIA ORDINARIA 


CONSU 


LTAS PREVIAS 


GREEN CAPITAL DEVELOPMEN XXI S.L. 





20190007 


PARQUE EOLICO CEREVIL Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION DE 
ENERGIA ELECTRICA, EN TT.MM. DE BURGOS, QUINTANILLA VIVAR, VALLE 
DE EOL CASTILLA Y LEÓN ORDINARIA 


CONSU 


LTAS PREVIAS 


GREEN CAPITAL POWER, SL. 





20190018 





PARQUE EOLICO CORPAL DE 198 MW Y SU INFRAESTRUCTURA DE 
EVACUACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS TT.MM. DE TEJADO, 
BLIECOS, NOLAY, EOL CASTILLA Y LEÓN ORDINARIA 


CONSU 


LTAS PREVIAS 


GREEN CAPITAL POWER, SL. 





20190087 


INSTALACION FOTOVOLTAICA PENSAMIENTO DE 300 MW Y SU 
INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION DE ENRGIA ELECTRICA. T.M.: 
VILLALBA DE GUARDO FTV CASTILLA Y LEÓN ORDINARIA 


CONSU 





LTAS PREVIAS 








GREEN CAPITAL POWER, SL. 





20190089 





PARQUE EOLICO ESCOBADOS DE 89,60 MW Y SU INFRAESTRUCTURA DE 
EVACUACION DE ENERGIA ELECTRICA EN TTMM: LOS ALTOS Y PADRONES 
DE BUR EOL CASTILLA Y LEÓN ORDINARIA 


INICIO 


ABEI ENERGY & INFRAESTRUCTURA, S.L. 
REPRESENTANTE J. ANTONIO VALLE 
FERNANDEZ 





20190100 


INSTALACION FOTOVOLTAICA GLADIOLO DE 200 MW Y SU 
INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION DE ENERGIA ELECTRICA TTMM. 
VILEÑA, BRIVIESCA,BERZ FTV CASTILLA Y LEÓN ORDINARIA 


CONSULTAS PREVIAS 


GREEN CAPITAL POWER, SL. 





20190175 


PARQUES EÓLICOS CABRERA DE 54 MW, CORPORALES DE 54 W Y SUS 
LÍNEAS DE EVACUACIÓN.TT.MM TRUCHAS,ENCINEDO,ROSINOS DE LA 
REQUEJADA EOL CASTILLA Y LEÓN ORDINARIA 











CONSULTAS PREVIAS 





GREEN CAPITAL POWER, SL. 








Título Proyecto Tipo proy. Comunidad Autónoma Tipo de Tramitación Estado Promotor 
PARQUES EOLICOS FUERGA DE 102 MW, MARMICA DE 108 MW Y 
CAMPOAMOR DE 108 MW,Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION EN 
20190225 [VARIOS ΤΤΜΜ DE L CASTILLA Y LEÓN ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS GREEN CAPITAL DEVELOPMEN S.L. 
PARQUES EOLICOS DESMA DE 60 MW Y BONIFAZ DE 60 MW Y SU 
INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION, TTMM: ESTEPAR, ARCOS, CAYUELA, 
20190243 CASTILLA Y LEÓN ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS GREEN CAPITAL DEVELOPMEN S.L. 
CASTILLA Y LEÓN ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS DESOLMEX ENERGY DEVELOPMENT S.L. 
CAS] 
CAS] 


ALBILLOS, C 
INSTALACION FOTOVOLTAICA EL MANZANO Y SU INFRAESTRUCTURA DE 
EVACUACION EN LOS TT.MM. DE EL MANZANO, AHIGAL DE VILLARINO, 
20190251  |VILLARI 
PARQUE EOLICO P.E. ABANO DE 76,5 MW Y SU INFRAESTRUCTURA DE 
EVACUACION EN TT.MM. DE CARMENES, VALDELUGUEROS, VALDEPIELAGO 
20190273 [|Y MATA TILLA Y LEÓN ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS GREEN CAPITAL DEVELOPMEN S.L. 


TILLA Y LEÓN ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS GREEN CAPITAL DEVELOPMEN S.L. 
CASTILLA Y LEÓN ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS GREEN CAPITAL POWER, SL. 





NSTALACIONES FOTOVOLTAICAS AMAPOLA (150,003 MW) Y ESTELLA 
(150,003) MW Y PARQUE EOLICO MARILIO (114 MW) Y SUS 
20190275 


NFRAESTRUCTURAS 

NSTALACIONES FOTOVOLTAICAS SOMOZAS SOLAR Y MARAGATO SOLAR, TEXLA ENERGÍAS RENOVABLES, S.L EN 

DE 250 Y 112,7 MW RESPECTIVAMENTE, Y SU INFRAESTRUCTURA DE REPRESENTACION DE MARAGATO SOLAR UNO, 
20200048 |EVACUACIO CASTILLA Y LEÓN ORDINARIA INICIO SL GUADALSOLAR CUATRO, SL 


NSTALACION FOTOVOLTAICA ALAMOS DE 102,15 MW,Y SU 
NFRESTRUCTURA DE EVACUACION DE ENERGIA ELECTRICA,T.M. 
20190065 |ΑΓΑΜΕΡΑ DE LASAGRA(TOLE 


ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS GREEN CAPITAL POWER, SL. 
NSTALACION FOTOVOLTAICA OLMEDILLA HIVE 169 MW SUBESTACION 

ELECTRICA 30/132 KV Y LA LINEA ELECTRICA A 132 KV PARA LA 

20190074 |EVACUACIÓN, CASTILLA-LA MANCHA ORDINARIA RECEPCION EXPEDIENTE HIVE ENERGY 


al NSTALACION FOTOVOLTAICA RICOTE DE 391,169 MW, LAS LINEAS 30 KV, la) 

20190194 |LA SUBESTACION ELECTRICA Y LA LINEA ELECTRICA PARA LA EVACUACIO |FTV CASTILLA-LA MANCHA ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS GREEN CAPITAL POWER, SL. 
NSTALACION FOTOVOLTAICA SANCHICA 351,3 MW E INSTALACION 
FOTOVOLTAICA DOROTEA 127.1 MW, LINEAS 30 KV, SUBESTACION 

2 


0190195 [ELECTRICA AZAF 


PARQUE EOLICO P.E. ELANIO DE 54 MW Y SU INFRAESTRUCTURA DE 
EVACUACION EN TT.MM. DE CARROCERA, LA POLA DE GORDON Y LA 
20190274 |ROBLA (LEON EOL 

















































TV CASTILLA-LA MANCHA ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS GREEN CAPITAL POWER, SL. 
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Tipo proy. 


Titulo Proyecto 
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "ΟΙΝΑΒΗΙΟ" DE 218,6 MW Y SU Ἢ 
INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION.TT.MM. CHILLON Y ALMADEN (CIUDAD 
20190197 


REAL FTV 


INSTALACION FOTOVOLTAICA VILLASOL-1 59,8 MWP, VILLASOL-2 57,31 
20190198 [|MWP, Y MONTASOL 122,35 MWP, LINEAS 30 KV, SUBESTACION ELECTRICA 3|FTV 


PARQUES EOLICOS GERCA DE 94,5 MW, PARQUE EOLICO LIBIS DE 99 MW, 
PARQUE EOLICO PARAISO DE 54 W Y SU INFRAESTRUCTURA DE 
20190238 


m m 
q Ἐν 


EVACUACIO o 
PARQUE EOLICO MEMBRILLO DE 85,5 Y SU INFRAESTRUCTURA DE 
EVACUACION, EN TT.MM LAS HERENCIAS, ALCAUDETE DE LA JARA Y SAN 

20190286 |BARTOLOME O 


INSTALACION FOTOVOLTAICA Εν PUERTOLLANO ΙΙ DE 100 MW. 
TOLLANO (CIUDAD REAL) 





1 


TV 


Tipo de Tramitación 
ASTILLA 


ο LA-LA MANCHA ORDINARIA 


Estado 


CONSULTAS PREVIAS 


CONSULTAS PREVIAS 


CONSULTAS PREVIAS 





CONSULTAS PREVIAS 


RECEPCION EXPEDIENTE 


Promotor 


GREEN CAPITAL POWER, SL. 


GREEN CAPITAL POWER, SL. 


GREEN CAPITAL POWER, SL. 








GREEN CAPITAL POWER, SL. 


IBERDROLA RENOVABLES CASTILLA LA 


MANCHA 





PLANTA FOTOVOLTAICA SABINAR HIVE DE 169 MW, TT. MM. ALARCON, Y 


F 


TV 

PROYECTO FOTOVOLTAICO PALE QUE INCLUYE PSFV CERRO GORDO 1, 

PSFV CERRO GORDO 2, PSFV CERRO GORDO 3, PSFV LLANO PALERO 2, EN 
20200038_|EL TM FTV 
μπα PARQUES EOLICOS P.E. TIVISSA 1 Y TIVISSA 2 DE 72 Y 108 MW Y SU 
20190278 |INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION ΕΝ Τ.Μ. DE TIVISSA (TARRAGONA). EOL 

V 





PARQUES EÓLICOS ELS PLANS DE 66 MW, SURÓ DE 72 MW Y FERRIOLS DE 
20190295 |72 MW, Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN EN TT.MM. VARIOS (LLEI |ΕΟΙ. 

INSTALACION FOTOVOLTAICA MONFORTE DE 322,3MW, LAS LINEAS 30KV, 
20190174 ΙΑ SUBESTACION ELECTRICA A 30/220KV Y LA LINEA ELECTRICA A220KV _ |FT' 


PLANTA FOTOVOLTAICA ELDA DE 150 MW EN TTMM SALINAS Y VILLLENA 





LA MANCHA ORDINARIA 











LA- 
Ν 


CASTILI 
ASTIL 


INICIO 


INICIO 


CONSULTAS PREVIAS 


CONSULTAS PREVIAS 


CONSULTAS PREVIAS 


SABINAR HIVE, S.L. 


PALE DIRECTORSHIP, S.L. 


GREEN CAPITAL POWER, SL. 


GREEN CAPITAL DEVELOPMEN S.L. 


GREEN CAPITAL POWER, SL. 





























(ALICANTE) FTV TAT VALENCIANA ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS TARANTA SOLAR S.L. 
PLANTA FOTOVOLTAICA CARLIT DE 150 MW EN TTMM SALINAS Y ELDA 
ALICANTE FRY NITAT VALENCIANA ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS CARLIT SOLAR SPAIN S.L. 
PLANTA FOTOVOLTAICA VALLE SOLAR DE 300 MW EN TT.M. DE JARAFUEL, 

20200057 [|ZARRA Y AYORA (VALENCIA) FTV COMUNITAT VALENCIANA ORDINARIA RECEPCION EXPEDIENTE PALE DIRECTORSHIP, S.L. 








Título Proyecto Tipo proy. Comunidad Autónoma Tipo de Tramitación 
PARQUE EOLICO P.E. LLERENA DE 130 MW Y SU INFRAESTRUCTURA DE 
EVACUACION EN T.M. ZALAMEA DE LA SERENA, MONTERRUBIO DE LA 
20190267 |SERENA Y EOL 


INSTALACIO 


N FOTOVOLTAICA Εν FRANCISCO PIZARRO DE 589,88 MW Τ.Μ. 


ALDEACENTENERA Y TORRECILLAS DE LA TIESA (CACERES) 


EXTREMADURA 


EXTREMADURA ORDINARIA 


ORDINARIA 


Estado 


CONSULTAS PREVIAS 


RECEPCION EXPEDIENTE 


Promotor 


GREEN CAPITAL POWER, SL. 


PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L. 





INSTALACIO 


N FOTOVOLTAICA ARENALES DE 150,31 MW, SITO EN TTMM: 


CACERES, CASAR DE CACERES Y ARROYO DE LA LUZ (CACERES) 


EXTREMADURA 


ORDINARIA 


RECEPCION EXPEDIENTE 


PARQUE SOLAR CACERES, SL. 





























PARQUE EOLICO SIERRA DE LIÑARES (PROVINCIAS LUGO Y ASTURIAS GALIC ORDINARIA TRASLADO CONSULTAS CABINVEST INVERSIONES S.L 
PARQUE EOLICO SIROCO DE 61,6 MW Y SU INFRAESTRUCTURA DE 
EVACUACION TN T.M. COTOBADE (PONTEVEDRA) INICIO GREENALIA WIND POWER SIROCO S.L.U. 
PARQUE EOLICO TRAMONTANA DE 72,8 MW Y SU INFRAESTRUCTURA DE 
EVACUACION EN T.M. SILLEDA Y FORCAREI (PONTEVEDRA ORDINARIA INICIO GREENLALIA WIND POWER TRAMONTANA S.LU 
PARQUE EOLICO GALERNA DE 56 MW Y SU INFRAESTRUCTURA DE 
EVACUACION EN T.M. LALIN Y DOZON (PONTEVEDRA) ORDINARIA INICIO GREENLALIA WIND POWER GALERNA S.LU 
PARQUE EOLICO MISTRAL DE 106,4 MW,Y SU INFRAESTRUCTURA DE 
EVACUACION TM XERMADE, GUITIRIZ Y VILLALBA (LUGO ORDINARIA INICIO GREENALIA WIN POWER MISTRAL SLU 
PARQUE EOLICO VENTISCA DE 89,6 MW,Y SU INFRAESTRUCTURA DE 
EVACUACION TTMM POL Y BALEIRA (LUGO) ORDINARIA INICIO GREENALIA WIND POWER VENTISCA SLU 
PARQUE EOLICO BOURA Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION TTMM 
ABADIN Y A PASTORIZA (LUGO ORDINARIA INICIO GREENALIA WIND POWER BOURA SLU 
PARQUE EOLICO LEVANTE Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION 

20200017 ΙΤΤΜΜ AS NOGAIS, TRIACASTELA Y BECERREÁ (LUGO) EOL GALICIA ORDINARIA INICIO GREENALIA WIND POWER LEVANTE SLU 














Título Proyecto Tipo proy. Comunidad Autónoma Tipo de Tramitación Estado Promotor 


PARQUE EOLICO NORDES Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION 











20200018 |TTMM CEDIDO, MOECHE, SAN SADURNIÑO Y VALDOVIÑO (A CORUÑA) ORDINARIA INICIO GREENALIA WIND POWER NORDES SLU 
PARQUE EOLICO BORRASCA Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION 

20200019 |ΤΤΜΜ FOZ, MONDOÑEDO Y LOURENZA (LUGO ORDINARIA INICIO GREENALIA WIND POWER BORRASCA SLU 
MOEC GALICIA ORDINARIA INICIO IBERDROLA RENOVABLES GALICIA, S.A. 


PARQUE EOLICO ULFE-VENTUREIRO DE 72 MW Y SU INFRAESTRUCTURA 
DE EVACUACION DE ENERGIA ELECTRICA, EN TT.MM CEDEIRA, CERDIDO Y 
20200052 


INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS GASSET DE 151.9 MW Y ORTEGA DE 
151,9 MW Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN.TTMM DE 
20190170 





PLANTA FOTOVOLTAICA ISAAC PERAL DE 185,2 MW Y SU 
INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION TM: MURCIA Y TORRE-PACHECO 


(MURCIA) 


MURCIA, REGIÓN DE ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS GREEN CAPITAL POWER, SL. 








PLANTA FOTOVOLTAICA BALBONA DE 210 MW Y SU INFRAESTRUCTURA DE 


ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L. 
MURCIA, REGIÓN DE ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS REPRESENTANTE: NOELIA ROJO CELEMIN 





INSTALACION FOTOVOLTAICA LORCA SOLAR PV DE 287,616 MW,UBICADA 
20190079 |EN LOS T.M.DE LORCA,ALEDO Y TOTANA (MURCIA) MURCIA, REGIÓN DE SIMPLIFICADA CONSULTAS PREVIAS X-ELIO ANDALTIA MURCIA, S.L. 





PARQUE EOLICO KRESADA DE 66 MW Y SU INFRAESTRUCTURA DE 
20190280 |EVACUACION ΕΝ Τ.Μ. DE GOÑI Y ETXAURI (NAVARRA) 


EOL 
EOL 
EOL 
PARLA,PINTO, TORRE FTV MADRID, COMUNIDAD DE ORDINARIA CONSULTAS PREVIAS GREEN CAPITAL POWER, SL. 
FTV 
FTV 
FTV 
EOL 








NAVARRA, COMUNIDAD FORAL ΡΠΟΒΡΙΝΑΗ͂ΙΑ INICIO GREEN CAPITAL POWER, SL. 
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SENADO 


SOLICITUD DE INFORME 
(Artículo 20.2 del Reglamento del Senado) 


AUTOR: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC) 


D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCIA, MES PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM), 
al amparo de lo previsto en el artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, previo conocimiento 
del Grupo Parlamentario, solicita sea recabada de la Administración pública competente la 
remisión de los siguientes datos, informes o documentos que obren en su poder: 


El sector de las energías renovables parece que seguirá con sus inversiones previstas a pesar 
de la crisis a la que nos pueda llevar el coronavirus. Invertir en renovables parece que seguirá 
siendo un negocio a pesar del parón que están viviendo los proyectos en trámite. El sector 
confía en que todo se retome una vez remita el virus y acabe la cuarentena. 


Parece existir una fiebre de solicitudes en Red Eléctrica que, a 29 de febrero ya había otorgado 

111,5 GW de eólica y fotovoltaica, más del triple de la potencia instalada en la actualidad. 
Algunas autonomías como la valenciana, están entre los planes de implantación de mucha de la 
potencia que se prevé instalar en nuestro país, lo que puede suponer unas importantes 

afecciones de todo tipo sobre el territorio y romper el equilibrio territorial. 


Paralelamente algunos gobiernos autonómicos como el valenciano han ido tomando medidas 
en sus leyes territoriales de cara a facilitar la instalación de plantas generadoras en suelo no 
urbanizable común que se consideren estratégicas para alcanzar sus objetivos energéticos. En 
tal caso, previa declaración del interés económico estratégico por las consellerias competentes 
en medio ambiente, territorio y economía, y con los informes favorables en materia de territorio 
y paisaje, u otros informes sectoriales que resultaran necesarios, se tramitarían mediante 
licencias municipales (siempre y cuando existiera compatibilidad urbanística para ello sin 
necesidad de modificar el planeamiento urbanístico). Mientras, otros como el de Andalucía han 
regulado para el fomento de la actividad productiva de Andalucía 
(https: /wvww.juntadeandalucia.eshboja/202050411) que identifica "la necesidad de agilizar y 
simplificar determinados procedimientos administrativos en materia energética, medioambiental, 
de salud y de ordenación del territorio y urbanismo". 


Para ello, para infraestructuras hidráulicas, energéticas y minas eliminan los planes especiales 

y los proyectos de actuación que deberían evaluarse por las administraciones autonómicas 

(evaluación ambiental estratégica los planes especiales como cualquier instrumento urbanístico 

y evaluación de impacto ambiental los proyectos), para reducirlo a un informe de compatibilidad 

urbanística que darían los ayuntamientos. El sector energético está pidiendo este mismo tipo de 
tratamiento en distintas autonomías. 





En este sentido este senador solicita Informe sobre 


- La distribución y criterios que se están siguiendo en las evaluaciones del 
impacto ambiental de los proyectos de más de 50MW que está tramitando 


- Relación de proyectos en tramitación por autonomías, promotores y fase de 
tramitación 
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